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Wijziging Beleidsregels Bomenverordening 2010 in verband met Beleid 
zonne-energie en bomen 

WIJZIGING BELEIDSREGELS BOMENVERORDENING 2010 


Burgemeester en wethouders gemeente Wageningen maken bekend dat zij in de vergadering van 16 
februari 2016 de 'Beleidsregels Bomenverordening ' in ontwerp heeft vastgesteld. De beleidsregels 
zijn gewijzigd in verband met Beleid zonne-energie en bomen. 


De tekst van de Beleidsregels Bomenverordening 2010 kunt u vinden op www.overheid.nl. Daarin 
worden de volgende wijzigingen voorgesteld: 


Aan Hoofdstuk 2, artikel 2.2 wordt toegevoegd: 


b. Onder overlast valt ook door houtopstand veroorzaakte schaduw op nieuw aangelegde of be¬ 
staande zonne-energiesystemen. Voorwaarde is dat het zonne-energiesysteem tenminste een 
potentiële jaarlijkse energieopbrengst realiseert van 1.500 kWh en de opbrengstreductie veroor¬ 
zaakt door de houtopstand aantoonbaar minimaal 25 procent is ten opzichte van de verwachte 
jaaropbrengst van het zonne-energiesysteem [1] . Indien sprake is van beschaduwing door 
meerdere bomen, wordt slechts voor die bomen/boom een vergunning verleend, die zorgen 
voor opbrengstreductie van meer dan 25%. Wanneer het een houtopstand in eigendom van de 
gemeente betreft, weegt in beginsel het algemeen belang van de houtopstand in de openbare 
ruimte zwaarder dan het belang van hogere opbrengst en rendementsverbetering van het zonne- 
energiesysteem. 


Het oorspronkelijke artikel 2.2, sub b wordt vernummerd naar artikel 2.2, sub c. 


Aan Hoofdstuk 13 wordt toegevoegd: 


13.1 Indien op grond van artikel 2.2 onder b. de vergunning is verleend, mag de aanvrager pas tot kap 
van de houtopstand overgaan op het moment dat het zonne-energiesysteem daadwerkelijk is geplaatst. 


De oorspronkelijke tekst van artikel, 13 wordt vernummerd naar artikel 13.2. 


[1] [1] Toelichting: 

1. Bij berekening van de opbrengstreductie wordt uitgegaan van een geoptimaliseerd 'state of the 
art'-systeem (bijvoorbeeld door gebruik van een optimizer of micro-inverter en bijvoorbeeld door 
gebruik van dunne filmpanelen). 

2. Opbrengstreductie van het zonne-energiesysteem door inefficiënte plaatsing (te grote/kleine 
hellingshoek of zonoriëntatie), slijtage (rendement panelen loopt per jaar wat terug) of als gevolg 
van vervuiling, telt niet mee in de berekening. 
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3. Bij de beoordeling wordt meegenomen of snoei in plaats van kap mogelijk is en of er een alter¬ 
natieve locatie zonder beschaduwing op het perceel aanwezig is. 


Zienswijze 

Tot 6 weken na datum van de bekendmaking kan een ieder zijn of haar zienswijze indienen. Uw ziens¬ 
wijze kunt u onder vermelding van het woord Zienswijze plus de titel van de bekendmaking sturen naar 
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wageningen, t.a.v. mevrouw I. Botman, 
Postbus 1, 6700 AA Wageningen. 


Dit ontwerp- besluit wordt met deze elektronische publicatie bekendgemaakt en tevenster inzage gelegd. 
Tegen de vaststelling van de Beleidsregels Bomenverordening is geen bezwaar en beroep mogelijk. 


Het college van burgemeester en wethouders van Wageningen 
datum publicatie maandag 22 febrauri 2016 
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